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大阪ガス株式会社 


この取扱説明書は、再生紙を使用し r います 


このたびは大阪ガスのガスファンヒーターをお買い 
上げいただきまして、ありがとうごさ‘いました0 
• 3使用前に必ずこの取扱説明書をよ<お読みの5 
え、正し<お使い<ださい。なお、ご不明な点が 
あればお買い上げの販売店にお問い合せ<ださい0 
•別添の保証書とともに、この取扱説明書を大切に 
保管し r< ださい。 

♦この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの 
販売店またはもよりの大阪ガスにて再購入して< 



















•室温の変化に応じて、燃焼量と風量を •おはよう運転で、 

自動的にコントロールします。 暖かくおめざめになれます 

• おやすみ運転で、 

暖かくおやすみになれます。 
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お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 (£ 
だくことを、次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、 
分し、説明しています。 



危険 

△警告 

/ h 注思 


この表示の欄は、「死亡または重傷なごを負5危険が切迫して 

生じるここが想定される」内容です。_ 

この表示の欄は、「死亡または重傷なごを負ろ可能性が想定 S 

れる」内容です。_ 

この表示の欄は、「傷害を負3可能性または物的損害のみが発 
生する可能性が想定される」内容です。 


■お守りいただぐ内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

(下記は、絵表示の一例です 〇 ) 

fv ') このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


この絵表示は、必ず実行していただ<「強制」内容です。 


1 / K 危険 


ガス漏れ時のこ注意 


ガス漏れに気付いたこきは、ガス 
栓を閉め、窓や戸を全開にし、も 
よりのガス会社へ連絡する 



そのままにレておくこ、引火し、爆発 • 火災 
の原因匕なります。 


ガス漏れ時は、絶対に火をつけた 
り電気器具のスイツチの「入•切」 
なごはしない 





引火し、爆発•火災の原因こなります。 


△警告 


もし異常がおこったら 


異常な燃焼、臭気、異常音が感じら 
れたごきや地震、火災などの場合は、 
ガス栓を閉じる 


そのまま(こしてお< こ爆発や火災の原因こなり 
ます。 

«販売店またはもよりのガス会社に連絡して< 
ださい。 


修理•分解*改造をしない 


お客様ご自身で修理 • 分解 ■ 改造を 
しない 


ベ論_ 


火災や機器故障の原因こなりま苷。 

* 修理はお買い上げの販売店またはもよりのガ 
ス会社に：:相談ください。 


長期間使用しないこき 


旅行なご長期間使用しないごきは、 
ガス栓を閉め、電源プラグを抜< 




そのままにしてお<こ、火災の原因こなります。 


ガス種•電源について 


必ず本体裏面の銘板に表示のガス種_ 
電源を使用する 


/ ガスス[-ーブ 
型式 

都市か;ガス消費量 


この部分を確認する0 - 


製造年月（例.〇年- 
X 月製)を示します。 


他のガス種 • 電源を使用するこ機器が正常に作 
動しな<なり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒な 
ごの原因こなります。 


にフいて 


必ず当社指定のガスコードを使用す 
る （確実に接続する） 


スリーブを矢印の 
方向に引っぱる 



確実に接続されていないヒガス漏れか生じ、爆 
発や火災の原因こな ( J ます。 


スリムプラグ■ゴム管•機器用ソケツト- 
クチゴ厶付ガスホースは使用しない 


スリム ゴム管 機器用 クチゴム付 
ブラク ソケウトガスホース 


ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因とな U ます。 






































































































「△警告 


A \ 注氨 


電源コード • ブラグについて 


コンセントや配線器具の定格を超え 
る使い方や AC 100 V 以外での使用 
はしない 


(S) 


たこ足配線なごで、定格を超えるこ、発熱によ 
る火災の原因こな LJ ます 0 


广 

濡れた手で、 

電源プラグの抜き差し 

をしない 

fe : 

ぬれ手禁止 


感電の原因こなります。 l' 

V ノ 


電源コ_ド • 電源ブラグを破損させ 
るよ5なここはしない 

Q 傷つけたり、加工したり、熱器 
具(高温部）に近づけた U 、 無理 
に曲げたり、ねじったり、引っ 
ばったり、重いものをのせたり、 
束ねたりしない 

傷んだまま使用すると、感電•シヨート■火災 
の原因こな (J ます。 


電源プラグは根元まで確実に差し込む 


〇 


差し込みが不完全ですご、感電や発熱による火 
災の原因こな U ます。 


::使用について 


1時間に1回、1分間程度換気をする 


❶ 



酸素が不足するこ不完全燃焼し、一酸化炭素中 
毒なごの原因こなります0 (また、換気は結露を 
予防します。） 


ガソリン • ベンジン • 灯油なご引火 
のおそれのあるものを近<で使用し 
ない 


Q 



火災の原因となります。 


使用後は必ず消火する 

A 

そのままにレ r おくと、火1 

[ %9 

災の原因匕なります。（運鼢 4 

したまま外出しない。） 


温風を長時間身体に当てない 


(S) 


低温やけごの原因こなりま 
可。（特にお子様やお年寄り\ 
身体の不自由な方には十分 
注意苕る。） 


暖房運転したまま就寝しない 

(おはよう運転、おやすみ運転は除く） 


Q 


酸欠による、一酸化炭素中 
毒の原因ごなります。 



スプレー缶を温風の当たる場所に置 
かない、使用しない 


(S) 



熱でスプレー缶の圧カガ上がり、爆発の原因と 
なります。 


電源プラグを抜くどきは、コードを 
持たずにブラグをもって抜< 


〇 



コードを引っぱるこ、コードが破損し、感電- 
シヨート • 火災の原因こなります。 


電源プラグのほこりな匕は定期的に 
とる 


❶ 



プラグにほこ y なごがたまる匕、湿気なごで絶 
緑不良となり、火災の原因こなります。 


温風吹出し □• エアフイルターをふ 
さがない、また紙*布丄異物なごを 
入れない 


(S) 



異常燃焼し、一酸化炭素中毒なごの原因や、火 
災の原因こなります。 


ガスコードの上に物をのせた U 、 機 
器に触れさせたりしない 


Q 


ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ火災の原 
因となります。 


ガスコードは継ぎ足したり、壁•天 
井などを通したりしない 


0 


接続部からガス漏れが生じ火災の原因こな (J ます0 


ご確認<ださい 


点火、消火の確認のほか、使用中も 
こきごき正常に燃焼しているここを 
燃焼ランプで確かめる 


❶ 


確認を怠ると、万一異常が発生したとき早期に 
発見できな<なります0 


点検•お手入れは、スイツチを「切」 
にし、機器が冷えてから電源プラグ 
を抜いて行なう 


❶ 




機器内部が高温になり、やけどやけがの原因こ 
なります。 


使用について 



転倒によるやけごのおそれや、ガスコードが折 
れ r 不完全燃焼の原因匕なります。 


温風吹出し□のルーバーの角度をむ 
りに変えない 


Q 



床やじゆ〇たんなごの変色の原因こなります0 



































































機器の上にコツプや花瓶などをのせない 


機器上部は不安定なため、落下してやけごやけ 
がの原因こなります。 


使用中 • 消火直後は、温風吹出し口 
付近に手を触れたり、指や鉛筆なご 
を入れたりしない _ 


憂エアフィルターを外したこきは、機 
:1:器内部に触れた U 、 指や鉛筆などを 
:1:入れた ( J レない 


やけごやけガの原因こなります。 

衣類の乾燥なご暖房以外の用途には 
使用しない 


火災の原因となります。 



やけご ■ けがの原因こなります。''' 

(特に小さなお子様がいるご家庭では::注意 < ださい。: 


掃除なごで故意に水をかけない 


感電の原因こなります。 


床面変色について 


11燃焼中、電源プラグを抜いての消火 
はしない 


機器が過熱し、やけどや機器変形 
の原因ごなります。 


温風吹出し□の前にものを置いたし」、 
機器の後面（エアフイルター部）を 
ふさがない 


機器か'過熱し、やけごや機器故障の原因こなり 
ます。また、床やじゆうたんなごの変色やひび 
われの原因となります。 


ご使用場所について 


機器と周囲こは十分な距離を設ける 

(壁面•家具•力ーテンなごこは離す） 

上方 4. 5 on 以上 


前方 ^ 
10 0 cm 以上 


十分な距離を確保しないこ、火災や機器過熱に 
よるやけごの原因こなります。 


電気カーぺツト • 温水マツトの上に 
は設置しない 



機器の重みで、電気カーぺット*温水マットが 
故障する場合があります。また、電気カーぺッ 
卜や温水マットの熱で機器が正しい制御をしな 
いここがあります。 


注意 


ご使用場所について 



毛足の長いじゆラたんなごの上で使用 
する場合は、丈夫な台の上にのせる 


不安定な場所で使用すると床やじゆろたんの変 
色の原因こなります。 

棚の下など落下物の危険のあるここ 
ろでは使用しない 


可燃物の落下により火災や機器故障の原因こな 
ります0 


暖炉など機器が囲まれる場所で使用 
しない 


熱がこもり、やけごや機器故障の原因こなります。 


スプレーや化学薬品 • 防虫剤などを 
使用する場所で使用しない 


フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生 
により金属がさびたり、健康を害したり、また 
機器故障の原因こなります。 


段差のある床面に置かない 


温風があたる部分の変色やひびわれするおそれ 
があります。必ず機器は水平な所（確実に設置 
できる所）に設置して使用して<ださい。 




一般家庭用こして使用する 

業務用に使用すると機器寿命が短<なる原因と 
なります。 


直射日光の当たる場所や、高温にな 強い風の吹き込む所では使用しない 



機器か過熱し、機器故障の原因こなります。 立ち消えの原因となります 


部屋の出入り□など、人の通るごこ 



機器が転倒し、機器故障の原因こなります。 


乾燥室、温室、飼育室など、人の目 



機器の異常を早期に発見できな<なります。 































































































1 電源プラグを差し込む 
2 ガスコードを接続する 


3 お部屋のガス栓を開ける 



■12 





います。 



■ オートセーブごは 

省エネのため、設定室温までお部屋が暖まったあご、3 0分每に設定 
室温を最大1てずつ2回にわたり下げる機能です。 （—21 ページ） 



点灯 



§3知らせフ 


■消火後、約 2 〜 3 分間は 

4温風吹出し □よ LJ 風ガ出 ています。 この間は電源プラグを抜かないで< ださい。 
機器が過熱し、 やけごや 機器変形の原因と なります。 

♦消火後、す<：運転スイツチを押しても 

4しばら<(約3 0秒)の間、点火しません。 

♦一度セツトした設定室温は ■♦マイコンが記憶しています。 

♦運転しない匕きは 

■►電源プラグをコンセントから抜いてお<ヒ、約 3 w の電気が節約にな u ます。 

£だし、設定室温 • おはよ5時間は解除されるので再度設定して<ださい。 



* 現在室温表示は 

■►機器の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしも一致 
しません0 

■設定室温表示は 

■►設定スイッチを押すご、自動的に現在室温表示から切り換わります。 

(約10秒後に、再び現在室温表示 C 戻ります。） 

• お部屋の構造や外気温なごによっては 

■►設定室温以上になることがあ U ます 〇 (そのごきはいっ；5ん運転を停止してください 0 ) 
































小さなお子様のいたずらや誤つてスイツチを押しても、 
作動しないよ5に操作部を□ツクする機能です。 



■ 解除するには 

"►再度同時に ( Qii + j ) を押す。 
(□ツクランプが消灯するまで 



17 

























_ 点検 • お手入れの前に 

參次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりの 
ガス会社に依頼してください。 

♦異常の場合には、2 2〜2 5ページの「故障かな？」を参 
照して < ださい。 

•運転を「切」にし、機器が冷えてから電源プラグを抜い 
てください。 


使用ごこに点検して<ださい 


•ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込ん 
でありますか 0 

•機器の周囲、温風吹出し□に燃えやすいものを置いてい 
ませんか。 

•機器の下、エアフイルター、温風吹出し□にほこりがた 
まつていませんか。 

♦ガスコード、電源コードがいたんでいませんか。 


お手入れについて 

•1 力月に1回以上は「エアフイルター」「温風吹出し口」 
を掃除して < ださい。 

[33 願い j 

* お手入れは、必ず手袋をはめて行なつて<ださい。 












































•再通電時、燃焼ランプ•故障表示部が「〇〇」の点滅 
をし、対流ファンガ回つているこごガあります。こ 
の場合、対流ファンが止まつてから一度運転スイッ 
チを押して点滅が消えたことを確認してから12〜 
13ページの 暖房運転| に従フて操作して<ださい。 
観使用 ffl 停電にな3たときは:、::対流フ戈ンが止まり H 
: m 器过過熱有るだめ、機器 e ぶれない芒くだ hd 。n 
•機器の過熱により、運転スイッチを押しても燃焼ラ 
ンプ•故障表示部が「14」の点滅をする場合があ 
ります。この場合、機器が十分に冷えてから再度行 
なつて < ださい。 


Q 





•停電や電源プラク*を抜き差ししたために故障表示部が 
消灯したときは、14〜15ページの_はよう運転 
に従ってセツトしなおしてく芒さい。 

•おはよ5運転待機中に、強い衝撃があったごきは、故 
障表示部が「0 3」の点滅をし、おはよ5運転を開始 
しません。この時は一度運転スイツチを押して「0 3」 
の点滅を解除し、再度設定して<ださい。 



r ，ず膊-資減繊レ纖 


•運転中につイルターサインが点減しているときは、エアフイルターや温風吹出し□にぼ 


こ*•」やごみがつまった u 、 障害物でふさが n たりしているためです。 

この場合、障害物を除去する。または18~19ページの 厂日常の点検 • お手入れ| に従 
つて処置してください。 フイルターサイン 


•運転したままほこりの掃除をしても、 
フイルターサインは消灯しません。 
いつたん運転を停止してください。 

参フイルタ，サインが点緘レ'承： 

ぺ省きは V :燃焼能右を最夫の約半分」 

二■羽;3絞ゥ老暖虜蓮転:鑑^ :: 



オートセ T ブランブ 


►省エネのため、設定室温までお部屋 
が暖まったあこ、 30分毎に設定室 
温を最大1 ° C すつ2回にわた ( J 下げ 
るセーブ運転をしています。 

運転を「入」にする毎にセーブ運転 
は働きます。 

厂 オート セー プランブ点灯 



設定室温 


最大1て低め 


さらに最大低め| 


30分 30分 



時間 


^お知らせ j 


お部屋の構造、外気温なごに 
よつては実際に温度が下がら 
ない場合があります 0 


〔次の手順で行なって< ださい〕 

•運転スイツチを「切」にし、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントより抜<〇 
•ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓や機器のガス接続□にキヤツブを 
する。 

•温風吹出し□と、エアフイルターのほこ u を取 y 除く。 

•お買い上げになったこきの箱に正し<入れて保管する。 

(梱包方法は、箱の上面のイラストを参照してください。なおシートも忘れずに使用して 
ください。） 

※直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保管して<ださい。 

(変形•変色防止のため。） 




故障表示部こ燃焼ランプこフィルターサインが点滅したら 




安全装置が作動したこき、23ページに従って 
処置をしてください。それでも同じよ5な作 
動を < U 返す場合、運転を「切」にし、ガス 
栓を閉め、お買い上げの販売店 または もよ U 



のガス会社にご連絡<ださい。 


消灯]1消灯 

. ノ V_ 


n n 


♦燃焼 


消灯 


燃焼したまま、機器を持ち運んだ。 
機器が転倒した。 


ガス栓が開きたりない。 

ガスの種類が違5。 

ガスコー ド内に空気が入つていた。 


ガス栓が開きたりない。 
強い風が吹いていた。 



エアフイ ルターが つまつている ( 


► エアつィ儿ターの掃除を行なってください。 

(エアつィルターの掃除は対流つアンが止まっ 
てからさらに2〜3分待ち、機器が冷えてから行 
なって < ださい〇) 

V_ _ 


閉め切つた部屋で長時間使用したた 
め、空気中の酸素が減少し、不完全 
燃焼した。 



十分部屋の換気を行なって<ださい。 


エアフイ」し夕ーガつまつている 0 
温風吹出し□に障害物がある。 

ノ 


エアフィルターの掃除や障害物を取り除いた後、 
再度点火してください。(エアフィルターの掃除 
は対流つアンが止まってからさらに2〜3分待ち、 
機器が冷えてから行なって < ださい。） 

、 ノ 



異常過熱状態になった。 

ノ 


r 、 

修理が必要です。お買い ( tS-<S 

上げの販売店またはもよ 
りのガス会把ここ.連絡く 
ださぃ。 cn 


電気回路がシヨ ー トした。 

ノ 



停電した。 

運転時、おはよ3運転待機時に電源 
プラグを引き抜いた。 


20ページの「停電時の処置」をお読みください, 

































故障こ思 5 前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわか 
らないこきは、お買い上げの販売店またはもよ U のガス会社へ::連絡<ださい。 


現羞 1 匚 ご確認ください 

• 電源プラグがしっかり差し込まれていますか, 
• ガス栓か'全開になっていますか。 

•停電していませんか。 

■ガスコードの折れ、曲がりがありませんか。 

«エアフイルターにほこりがつまっていたり、 
温風吹出し □ に障害物がありませんか。 

• □ワクがセツトされていませんか。 

卜17ぺージ） 


• フイルターサインが点滅していませんか。 
■エアフイルターにほこがつまつて;いたり. 

温風吹出し口に障害物がありませんか。 

• 機器前方100 cm 以内に物が置いてありませんか< 
• 設定室温が適正な温度になつていますか。 

• 部屋の窓や戸が開いていませんか。 


► * ガスコードのひび割れ、穴あきはありませんか。 

"►ガスコードを交換する 
«ガスコードの接続が確実にされていますか。 


異常時には安全装置が働きます 

_不完全燃焼をする前に燃焼を停止します . 不完全燃焼防止装置 

■パーナーの炎が消えた場合ガスが止まります . 立消え安全装置 

■ 生ガスの放出を防止します . 立消え安全装置 

■機器が転倒した場合運転を停止します . 転倒時ガス遮断装置 

■機器の温度が異常に上昇した場合カスを停止します . 過熱防止装置 

_過電流が流れた場合運転を停止します . 電流ヒューズ 

■停電後、再通電時運転を停止します . 停電時安全装置 

安全装置が作動したとき、23ぺージ| ( 運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの' 

に從つて処置をしても、同じような 販売店またはもよりのガス会社へ連絡してくださ 


作動をくり返す場合 j W (し V 




次のよろな場合は故障ではありません 


[現：: 象. ] [ 理由 | 


はじめて使5こきに、機器から 
煙やにおい#出る 


はじめてお使いになるこき、機器に付着した油 
がこげて、煙やにおいが出る場合があります 0 
しばら<すると自然にな<なります 0 


着火したこきに「ボウ」ごいう 
音がする 


着火音で、異常ではありません。 


点火•消火直後に「チリ、チリ_ 
こい5音か 1 する 


パーナーが熱により、膨脹 • 収縮するごきの音 
で、異常ではありません。 


暖房運転中に「シャー」こいう 
音#する 


ガスの通過音で、異常ではありません。 


運転を「切」にしても、しばらく 
温風吹出し□より風が出ている 


機器内の異常過熱を防止苜るためです。 
内部が冷えると自動的に止まります。 


スイツチを押しても作動しない 
運転スイツチを押しなおしても 
運転しない（□ツクランブ点灯） 


□ツクがかかつて;いるためです, 
(«-17ぺージ） 


おはよ5運転していたら、自動 
的に運転か'停止した 
(おはよ5ランプ点滅） 


おはよ5運転開始の1時間後、自動的に停止し、 
おはよラランプが点滅します。 

点滅の解除は、運転スイツチを押してくださし V 


故障表示部が「0 0」点滅する 
または「0 0」点滅し、対流ファ 
ンガ回転する 


停電、ま芒は運転時、おはよ3運転待機時に電 
源プラブを引き抜いたためです 〇 («20ページ） 


故障表示部が「16」点滅する 



室内温度が約4 0 ° C 以上で10分間以上になつ 
たためです。 
















































オートセーブ ランプ 
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しス中レぬ奴 

• 2 2-2 5ページの |故障かな？ i の項を見てもろ一度3確認 < ださい。 

♦確認のろえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販 
売店またはもよ (J の大阪 ガスに ご連絡<ださい0なお、ご連絡いただ<こきは、次のここをお知らせ < だ 
さい 0 

コー ドラべル 

⑴晶 名 . [ガスフアンヒーター] 〔« S 番 ：14( HI 32 n 3 A ) の場合 


(2) 品 番 . 機器本体の裏面左下部に貼付しであります 

⑶現 象 . [できるだけ詳し <] 

(4) お名前 

(5) ご住所 

(6) 電話番号 

(7) 道 順 . [できるだけ詳し <] 


(N)1 40-51 32 


大阪ガス株式会社 




点検整備のおすすめ 


•安全快適に、ご使用いただくために定期的に （3 シースンに1回程度)点検整備を受けられることをおすす 
めします。 

•点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお申し付けぐださい。 

点検整備の内容は、機能部品の点検 • 確認及び清掃整備で可。 

この場合は有料となります。 


転居される場合 


•ガスの種類は、 LP ガス、都市ガス 〈13 A 、12 A 他)があります。 

ガスの種類が異なる地域ぺ転居される場合には、部品の交換や調整が必要こなりますので、転居先のガス 
の種類を確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談<ださい。 

この場合、調整 • 改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガス種によつ r は改造- 
調整ができない場合があります。 

11::置：置::置:：置:靈1::覽1 

TPKpJE^S 1^- •ン v い .•••.•• 


• この機器には保証書がついています。 

このファンヒーターは保証書に記載のよラに、機器の故障につい r 修理いたします。詳し<は傑証書を：: 
らんください。 

保証書を紛失されますと、無料修理期間であつ r も修理費をいただ<ことがありますので、この取扱説明 
書ここもに大切に保管してください。 


補修用性能部品の保有期間について1 

♦補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は製造打切り後7年です。その後の修理はで 
きない場合があります。ただレ、保有期間経過後であつても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で 
修理いたします。 

































































